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2)
woselbst Q absolut die gauze im Vorgang von der Warmequelle ab-gegebene Warine bedeutet. Wird andererseits die Temperatur der Wannequelle durch irgeiid welche Mittel stets gleich derjenigen des Korpers gehalten, so ist
und so fort, je nach der Art, wie die Temperate der Warmequelle selbst Yariirt oder variirt wird.
Erleidet gar die Warmequelle andere Aenderungen als bloss solche des Warmeinhaltes, dann komint fur seine Entropieanderung ausser
__ fiQ
der Grosse —5—^ noch ein  anderer Betrag in  Frage, der  eben von
07
den anderen Aenderungen herriihrt. Kurz, wollen wir genauer ver-fabren, so miissen wir das Entropieprincip so aussprechen:
Es sei ein vollig isolirtes System aus n gegen einander nicht isolirten Korpern gegeben. Die ganzen Entropie-anderungen der einzelnen Korper seien (JSj., o/S2, . . ., 5Sn, so ist zunachst
4)                       dS, + 8S, H------+ 8Sn = 0.
Die Zeichen < haben Bezug auf Gleichgewicht, die 5> auf Veranderung.
Trennt man die Entropieanderung in Folge Aenderung des Warmeinhaltes von derjenigen in Folge anderer Aenderung der Korper und nennen wir erstere allgemein 8S1 y letztere dS'f, so ware hiernach
5)                                ^SSS = -^88i.
Nun sei die von eineni der Korper abgegebene Warme-menge — d Qf (die aufgenommene also + ^ C')i so wird hypo-thetiscb angesetzt:
6)                              «& = _^,
Vk
demnach
7)               S**'§2^-
Da es sich nur um innere Vorgange handelt, so miisseB "Warmeausgabe und Warmeaufnahme sicli entsprechen. Im ganzen ist also ausserdem
8)                                             2 8 Q'lc = 0. Warmequelle und kann sich ganz anders andern, als die des Korpers. Ist z. B. der Warmewerth der Warmequelle so gross, dass seine Temperatur dnrch die Warmeabgabe (oder Warmeaufnahrne) gar nicht beeinflusst wird, so hat man
